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PART III 
Stores Purchase 


Medical Education Department 


ദർഘാസ്പരസ്യം 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 5 - 2 - 2015, 3.30 മണി. 


നമ്പർ സി8- 18708( 1) / 2014 / ജി. എം . സി . റ്റി. 


2015 ജനുവരി 6. 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 6- 2 - 2015, 2.30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
6 - 2- 2015, 3 മണി. 


തിരുവനന്തപുരം എസ്. എ . റ്റി . ആശു പത്രിയില 
ഒബ് സ്റ്റടിക് സ് , ഗൈന ക്കോ ള ജി വിഭാ ഗ ത്തി ലേ ക്കായി 
ആവശ്യമായ താഴെപറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന 
തിന് മുദവച്ച് ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷ ണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . 
ദർ ഘാ സു കൾ, ദർഘാസ് നമ്പർ രോടു കൂടി നിശ്ചിത 
തീയ തിക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ 185 / 2014. 


- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡറായോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 27 - 1 - 2015 - ന് മുമ്പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 


ണ 


സാധനത്തിന്റെ പേര് സർജിക്കൽ ഡയതെർമി - ഒരെണ്ണം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 2,520. 
ശരിപ്പകർപ്പ് - 1,260. 


313 


6 . Should have monopolar coagulation power 120 

watts . 


നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ച് കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No. C8- 18708( 1)/2014 /GMCT. 


6th January 2015 . 


Sealed competitive tenders in the prescribed 
performa are invited for the purchase of the following 
items required for the Professor & Head , Obstetrics 
and Gynaecology Department, SAT Hospital, 
Thiruvananthapuram . Tender should be subscribed tender 
number and addressed to The Principal , Government 
Medical College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details 
can be had from this office on working hours 
till 3. 30 p . m . 

Tender No . and item — 185 / 2014 – Surgical 
Diathermy — 1 No. 
Cost of tender form ( Inclusive of VAT ): 

Original— \ 2,520 . 
Duplicate - ` 1,260. 


7. Maximum bipolar coagulation power 70 watts 

(Range 1 -70 watts ). 
8. Unit should be provided with suitable power 

cord and should be compatible with Indian 

standard wall socket. 
9 . Should be supplied with reusable flexible silicon 

rubber patiant return plate with return electrod 

safety . 
10 . Performance of the unit should not be affected 

by electro -magnetic interference radiated or 
conducted through power lines from another 
device . 


Last date and time for sale of tender form 
5 -2 -2015, 3.30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
6 -2 -2015 , 2.30 p. m . 


Date and time of opening of tender 
6 -2 -2015, 3 p. m . 


11. The working of the device should not interfere 

with the function of other devices . 
12. The system should virtually eliminate the risk of 

patient burns at the return electrode site . 
13. The system should offer three cut modes, four 
coagulation modes and three bipolar modes . 

Standard accessories. 
4 . Should be supplied with 3 Pin hand pencils 

10 Nos with cable (reusable and autoclavable ) 
5 . Should be supplied with reusable insulted bayonet 

shaped bipolar headpiece with cable 
compatible for foot operation — 5 Nos. (Cable-5 , 

forceps-5). 
6 . Should be supplied with color coded Pedals water 

proof foot switch for monopolar and bipolar. 
• All instruments should have warranty for 2 years 

and CAMC for 5 years. 
• All instruments should confirm to national and 

international standards of quality . 
• Tenderer should be the authorized dealer of the 

manufacturer (authorization should be attached ). 


Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of 
The Principal , Government Medical College, 
Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 27 - 1 - 2015 . 
No other form of remittance will be accepted . 


Specification for surgical diathermy 


1. The unit should have monopolar and bipolar 

modes. 


• Undertaking from manufacturer to provide 

service in case the supplier fails to provide 
service should also be attached . 


TENDER SCHEDULE 


2. The unit should have separate generator for 

unipolar and bipolar. 
3. Should have compatible for open and 

laparoscopic surgery. 
4 . Should have facility to connect two monopolar 

electrodes and use them simultaneously for 

coagulation . 
5 . Should have maximum monopolar cut power 300 

watts (Range 1 - 300 watts). 


1. 


The period for which the rates to be in firm One 
year. 


2. 


The rates should be inclusive of all taxes , 
otherwise tender will be rejected without any notice 
and free delivery at the department concerned . 


- 3. 


not be 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


Advance payments conditions will 
considered . 


4 . 


- നമ്പർ സി1- 21114 / 2014 / എംസിടിസിആർ. 


2015 ജനുവരി 8 . 


5 . 


- തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


6 . 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


-- ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് 


Tender forms are neither transferable nor the cost 
of it will be refundable under any circumstances . 
Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (where ever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible. 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in 100 Kerala - non - judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 
Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Government Medical 
College , Thiruvananthapuram. 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 
Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 
superscription as specified are liable to be rejected . 
Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 
circumstances . 


8 . 


-- 1 77 / 2014- 15 - എം . സി . ടി. സി . ആർ. - സെഡ് പത്തോളജി 

- സ്റ്റോറേജ് കേബിനറ്റ് (1 എണ്ണം) - 1,74,000 
2 78 / 2014 - 15 - എം . സി . ടി . സി .ആർ. - പീഡിയാട്രിക് 

ഡയാതെർമി വിത്ത് വെസ്സൽ സീലിങ് സർജറി 

സിസ്റ്റം (1എണ്ണം) - 15,00 ,000 
3 79 / 2 014 - 15 - എം . സി . ടി . സി . ആർ. - പീഡിയാട്രിക് 

ലാപറോസ്കോപിക് ആക്സസറീസ് സർജറി 

(1 എണ്ണം) - 2,00, 000 
4 8 0 / 2014 - 15 - എം . സി . ടി . സി . ആർ. - പീഡിയാട്രിക് 
ഓസിയോഫാഗൽ ഡെ ലേറ്റർ - സർജറി 

(1 എണ്ണം) - 1,50,000 
5 81/ 2014 - 15 - എം . സി . ടി . സി . ആർ. - ഒ & ജി 

സി. ടി. ജി. മെഷീൻ (2 എണ്ണം) - 1,90,000 
- 6 82 / 2014 - 15 - എം . സി . ടി . സി . ആർ. - ഒ & ജി 

ടെലിസ്കോപ്പ് 7 എംഎം ലാപറോ 
- കോപിക് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ (2 എണ്ണം) 
- 3,70,000 


9 . 


10 . 


ഒ & ജി 


13 . 


For Medicines , Surgicals and Materials, Samples 
should be submitted along with the tender . 
Tenders without samples will not be considered for 
selection . 
Tenders should bear the Signature and full Postal 
address of the tenderers and witness whereever 
necessary. 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 
information to the tenders 


7 83 / 2014 - 15 - എം . സി . ടി . സി . ആർ. 
സക്ഷൻ ഇറിഗേഷൻയൂണിറ്റ് (ലാപറോ 

കോപി) (1 എണ്ണം) - 5,00,000 
8 84 / 2014 - 15 - എം . സി . ടി . സി . ആർ. - 

ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഡോപ്ലാർ മെഷീൻ 
(1 എണ്ണം) - 1,50,000 


മെഡിസിൻ 


14. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


അസ്സൽ - കമനമ്പർ 1, 3 , 4 , 5 , 8 ഇവയ് ക്ക് 

- 420 , കമനമ്പർ 2 - ന് 2, 415 , 
ക്രമനമ്പർ 6 - ന് 840 , ക്രമനമ്പർ 7 - ന് 
1, 050. 


17 . 


15. Specifications of the items is given in the list. 

Negotiation will be made only with the firm 
offering lowest price whose specifications confirms 
to the requirements in the Tender Notification . 
Tender will be opened in the presence of each of 
the tenderers or his authorized representatives who 

may present at the time. 
18. More details can be had from this office on 

working time. 


പകർപ്പ് - കമ നമ്പർ 1, 3 , 4 , 5, 8 ഇവയ്ക്ക് 

- 210 , കമനമ്പർ 2 - ന് 1, 208 , 
ക്രമനമ്പർ 6 - ന് 420, കമനമ്പർ 7 - ന് 


525 . 


ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 24- 1- 2015 , 4 മണിവരെ. 


Government Medical College , 
Thiruvananthapuram 


( Sd.) 
For Principal. 


- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 2 - 2 - 2015, 4 മണിവരെ. 


ദർ ഘാസു കൾ ലഭി ക്കേണ്ട അവസാന തീ യ തിയും 
സമയവും 3 - 2 - 2015, 1 മണിവരെ. 


ദർഘാസ്തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും ( ടെക്നിക്കൽ 
ബിഡ് - 3 - 2 -2015, 2. 30 മണി. 

ദർഘാസിന്റെ കൂടെ 100- ന്റെ കേരള സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിലുള്ള 
സമ്മതപത്രവും നിരതദ്രവ്യമായി മൊത്തം വിലയുടെ ഒരു 
ശതമാനവും ദർഘാസിനോടൊപ്പം അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് റൂൾസ് ഖണ്ഡിക 7.50- ൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന 
"2 ബിഡ് സിസ്റ്റം പ്രകാരം ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
അല്ലാത്തവ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും പ്രിൻസിപ്പൽ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ, എം. ജി . കാവ്- 680 596 - ൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ 
ആവശ്യമുള്ളവർ 50 തപാൽ ചാർജ്ജ് അധികമായി ഓരോ 
ദർഘാസിനും മണിയോർഡർ ആയി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


Closing date and time of sale of tender form by 
money order - 24- 1 - 2015, 4 p . m . 

Closing date and time of tender sale by cash 
2 - 2- 2015, 4 p . m . 

Last date and time for receipt of sealed tender 
- form - 3-2-2015, 1 p. m . 

Date and time of opening of tender ( Technical 
| Bid) - 3-2 -2015, 2. 30 p . m . 

The tenderers should submit tenders along with an 
agreement duly executed on Kerala Stamp Paper worth 
100 and E . M. D . The tender without agreement and 
E . M . D . for required amount and incomplete tender forms 
will be rejected outright. Two bid system ( Technical bid 
and Price bid ) strictly following in this tender as per 
Store Purchase Manual 2013 para 7.50. 

The tender forms and further details such as 
specification and general conditions, etc . can be had from 
the office of the Principal, Government Medical College , 
Thrissur, 680 596 . Those who wish to get the tender form 
by post should send 50 extra by Money Order towards 
postage for each tender. 
Govt. Medical College, 

(Sd.) 
Thrissur. 

Principal. 


No. C1 - 2114/ 2014/ MCTCR . 


8th January 2015. 


Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of following items required for 
Medical College , Thrissur . 


Sl. 
No. 


Tender Number and Name of the 

Equipment with PAC 


Name of 
Department 


2 


| 1 77/ 2014- 15/ MCTCR _ Slide Storage Cabinet Pathology 

(1 No.) - 1,74,000 . 
78/2014- 15/MCTCR — Diathermy with Vessel Pediatric 

Sealing system - (1 No.) - 15,00,000 . Surgery 
3. 79 /2014 - 15 /MCTCR — Laparoscopic Pediatric 

Accessories ( 1 No.) - 2 , 00 ,000 . Surgery 
4 80 / 2014 - 15 /MCTCR - Osophageal Pediatric 
Dilator - (1 No.) - 1,50,000. 

Surgery 
5 81/2014-15/ MCTCR _ CTG 

0 & G 
Machine - (2 Nos.) - 1,90,000. 
6 82/2014-15/ MCTCR Telescope 7mm O & G 

( Laparoscopic Sterilization) - 

( 2 Nos .) - 3, 70 , 000. 
7 83 /2014 - 15 /MCTCR — Suctionirrigation O & G 

Unit ( Laproscopy) (1 No.) - 5, 00,000 . 
8 84 /2014 -15 /MCTCR — Hand held doppler Medicine 

Machine - ( 1 No.) - 1,50, 000. 


ദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 
- നമ്പർ സി5- 18249/ 2014 / എംസിടിസിആർ. 2015 ജനുവരി 6. 

തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് താഴെ 
കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള 
അവസാന തീയതി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം 
ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു . 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും 


- ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് 


1 


ഫിസിയോളജി 


36/ 2014 - 15 എംസിടിസിആർ 

ാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ 
(1 നമ്പർ) 


- 2 


പത്തോളജി 


57/ 2014 - 15 എംസിടിസിആർ 
റീയേജന്റ് 


3 


67 / 2014 - 15 എംസിടിസിആർ 
ബയോളജിക്കൽ കിറ്റ് 


മൈക്രോ 
ബയോളജി 


ഗൈനക്കോളജി 


Cost of tender form : 
Original - 420 for Sl . Nos. 1, 3 , 4, 5 , 8 , 

2 , 415 for Sl . No . 2 , - 840 for 

Sl. No . 6, 1, 050 for Sl. No . 7. 
Duplicate - 210 for Sl. Nos. 1 , 3 , 4, 5 , 8 , 

S 1, 208 for Sl. No. 2 , 420 for 
Sl . No. 6, 525 for Sl . No. 7. 


70/ 2014 -15 -- - എംസിടിസിആർ 
കൺസ്യൂമബിൾസ് 
71 / 2014 - 15 - എം സിടിസിആർ 
കൺസ്യൂമബിൾസ് 


- 


5 


മെഡിസിൻ 


6 


72 /2014 -15 എംസിടിസിആർ 
മിസലേനിയസ് 


ഓർത്തോ 
പീഡിക്സ് 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


5 


71 /2014 - 15 /MCTCR — Consumables Medicine 


6 


72 /2014 - 15 /MCTCR — Misellaneous 


അസ്സൽ - കമനമ്പർ 1 - നും 5 - നും 420 , 

കമനമ്പർ 2 - ന് 1, 050, കമനമ്പർ 
3- നും 4- നും 630, കമനമ്പർ 6 - ന് 
- 525. 


Ortho 
paedics 


Cost of tender form : 


പകർപ്പ്- കമനമ്പർ 1- നും 5- നും 210 , ക്രമനമ്പർ 

- 2 - ന് 525 ക്രമനമ്പർ 3 - നും 4 - നും 
315, ക്രമനമ്പർ 6 - ന് 263. 


Original — \ 420 for Sl. Nos. 1, 5 , 1,050 for 

Sl. No . 2 , 630 for Sl . Nos . 3 , 4 
525 for Sl. No . 6 . 


ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 27 -2 - 2015 , 4 മണിവരെ. 


- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 3 - 2 - 2015, 4 മണിവരെ. 


Duplicate - 210 for Sl. Nos. 1 , 5 , 525 for 

Sl. No . 2, ~ 315 for Sl. Nos. 3 , 4 , 
" 263 for Sl. No. 6. 


- ദർഘാസു കൾ ലഭി ക്കേണ്ട അ വ സാന തീ യ തിയും 
സമയവും- 4 - 2- 2015, 1 മണിവരെ. 


Closing date and time of sale by money order 
27 -2 - 2015, 4 p . m . 


ദർഘാസ് ( ടെക്നിക്കൽ ബിഡ്) തുറക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 4 - 2 - 2015, 2. 30 മണി. 


Closing date and time of sale by cash 
3- 2-2015, 4 p. m . 


Last date and time for receipt of sealed tender 
4- 2 - 2015, 1 p . m . 


Date and time of opening of (Technical bid ) — 
4- 2-2015, 2. 30 p . m. 


- ദർഘാസിന്റെ കൂടെ 100 - ന്റെ കേരള സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിലുള്ള 
സമ്മതപത്രവും നിരതദ്രവ്യമായി മൊത്തം വിലയുടെ ഒരു 
ശതമാനവും ദർഘാസിനോടൊപ്പം അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് റൂൾസ് ഖണ്ഡിക 7 .50 - ൽ പ്രതിപാതിക്കുന്ന 
" 2 ബിഡ് സിസ്റ്റം പ്രകാരം ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
അല്ലാത്തവ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും പ്രിൻസിപ്പൽ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, 

- ത്യശ്ശൂർ, 
എം . ജി. കാവ്- 680 596 - ൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 50 
ത പാൽ ചാർജ്ജ് അധികമായി ഓരോ ദ ർ ഘാസിനും 
മണിയോർഡർ ആയി അയക്കേണ്ടതാണ്. 


The tenderers should submit tenders along with an 
agreement duly executed on Kerala Stamp Paper worth 
100 and E . M. D . at the rate of 1 % of the total cost of 
the item tenderd for. The tender without agreement and 
E . M . D . for required amount and incomplete tender forms 
will be rejected outright. The total cost of the item 
tendered for should be specified clearly for arriving 
E . M . D . Two bid system ( Technical bid and Price bid ) 
strictly following in this tender as per Store Purchase 
Manual 2013 para 7 .50 . 


No. C5 -18249/2014-15 / MCTCR . 


6th January 2015. 


Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of following items required for 
Medical College , Thrissur as per the schedule below. 


Si. 


Tender Number and Name of the 

Equipment 

(2) 


Name of 
Department 


No. 


The tender forms and further details such as 
specification and general conditions, etc. can be had from 
the office of the Principal, Government Medical College, 
Thrissur, 680 596 . Those who wish to get the tender form 
by post should send 50 extra by Money Order towards 
postage for each tender. 


1 


Psychiatry 


36 /2014 - 15/MCTCR — Statistical Software 
basic model latest version (1 No.) 


2 


57 /2014-15/ MCTCR _ Reagent 


Pathology 


3 


67/ 2014 - 15/ MCTCR - Biological Kit 


Micro 
Biology 


Govt . Medical College , 
Thrissur. 


(Sd.) 
For Principal. 


4 


70 / 2014 - 15 / MCTCR - Consumables 


0 & G 


